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Viid jezik 


Viid jezik (senggi; ISO 639-3: snu (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=snu);senggi), jedan 
od osam papuanskih jezika iz skupine waris, porodica border, nekad dio transnovogvinejske porodice. 

Govori ga 100 ljudi (2000 Wurm) u selima Senggi i Tomfor, odnosno 250 (2005 SIL) u selu Senggi južno 
od Jayapura, na indonezijskom dijelu Nove Gvineje. U upotrebi je i indonezijski [indj^l 

Izvori 

1. Ethnologue (16th) (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=snu) 

Vanjske poveznice 

■ Ethnologue (14th) (http://www.ethnologue.com/14/show_language. asp?code=SNU) 

■ Ethnologue (15th) (http://www.ethnologue.com/15/show_language. asp?code=snu) 


Dobavljeno iz "https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=ViidJezik&oldid=4050674" 
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